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ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

~ (ΐ) 

Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Γλη¬ 
νού» και κύρωση του οργανισμού αυτού. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την αριθ. 2571/23.11.1988 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Κυ¬ 
ριακής Εμμαν. Λεβογιάννη - Αθανασίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθ. 
3405/31.8.1989 και 3498/4.10.1989 πράξεις της ίδιας συμβολαιογράφου, 
με τις οποίες ο Ανδρέας Γληνός του Δημητρίου σύστησε κοινωφελές ίδρυμα με 
την επωνυμία «Ίδρυμα Γληνού» και με έδρα την Αθήνα. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων: α) 95 και 98 του Α.Β. 2039/1939, β) 101 
και 119 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα και γ) 108 και 110 του 
Αστικού κώδικα. 

3. Τις από 12.9.1989, 3.10.1989 και 17.10.1989 γνωμοδοτήσεις του 
Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων. 

Με πρόταση των Υπουργών οικονομικών και Πολιτισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο μόνο. 

1. Εγκρίνουμε τη σύσταση του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία 
«Ίδρυμα Γληνού», η οποία έγινε από τον Ανδρέα Γληνό του Δημητρίου με την 
αριθ. 2571/23.11.1988 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Κυριακής Εμ¬ 
μαν. Λεβογιάννη - Αθανασίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθ. 3405/ 
31.8.1989 και 3498/4.10.1989 πράξεις της ίδιας συμβολαιογράφου. 

Το ίδρυμα τούτο αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, υπάγεται στην 
εποπτεία και τον έλεγχο των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και διέπε- 
ται από τις διατάξεις των παραπάνω συστατικών του πράξεων, του παρακάτω 
οργανισμού, του Α.Ν. 2039/1939 και των διαταγμάτων που εκδόθηκαν ή θα 
εκοδοθούν σε εκτέλεση του νόμου τούτου. 

2. Κυρώνουμε τον οργανισμό διοίκησης και διαχείρισης του ιδρύματος αυ¬ 
τού, που αποτελείται από δεκατέσσερα (14) άρθρα και καταχωρίζεται παρα¬ 
κάτω: 


ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

Διοίκησης και διαχείρισης του κοινωφελούς ιδρύματος 
με την επωνυμία «Ίδρυμα Γληνού». 

Άρθρο 1. 

Μορφή - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα 

1. Το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «Ίδρυμα Γληνού» που συστήθηκε 
από τον Ανδρέα Γληνό του Δημητρίου με την αριθ. 2571/23.11.1988 πράξη 
της συμβολαιογράφου Αθηνών Κυριακής Εμαν. Λεβογιάννη - Αθανασίου, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθ. 3405/31.8.1989 και 3498/4.10.1989 
πράξεις της ίδιας συμβολαιογράφου, αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δι¬ 
καίου και διέπεται από τις διατάξεις των παραπάνω συστατικών πράξεων, του 
παρόντος οργανισμού, του Α.Ν. 2039/1939, όπως κάθε φορά ισχύει ο νόμος 
αυτός και των διαταγμάτων που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν σε εκτέλεση του νό¬ 
μου τούτου. 

2. Έδρα τού ιδρύματος είναι η Αθήνα. 

3. Το Ίδρυμα θα στεγάζεται στην Αθήνα, στο επί της οδού Πολυλά αριθ. 49 
κείμενο ακίνητό του, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του ιδρυτή. 

4. Το ίδρυμα έχει στρογγυλή σφραγίδα, η οποία αναγράφει περιμετρικά μέσα 
σε πλαίσια τον τίτλο «ΙΔΡΥΜΑ ΓΛΗΝΟΥ» και στη μέση την λέξη Αθήνα και το 
έτος έγκρισης φης σύστασής του, (1990). 

Άρθρο 2. 

Σκοποί του ιδρύματος. 

1. Κύριος σκοπός του ιδρύματος είναι η διεπιστημονική έρευνα,επικεντρω¬ 
μένη στις κοινωνικές και βιολογικές επιστήμες και η φιλοσοφική θεώρηση και 
σύνθεση των ευρημάτων των επί μέρους αυτών επιστημών με στόχο την προο¬ 
δευτική επιστημονική ταυτοποίηση και περιγραφή των συγκεκριμένων παραγό¬ 
ντων που καθορίζουν την ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας και συ¬ 
μπεριφοράς. 

2. Σκοπός του «Ιδρύματος Γληνού» είναι, επίσης, η συγκέντρωση, οργά¬ 
νωση, συντήρηση και μόνιμη στέγαση των Αρχείων και της βιβλιοθήκης Γλη¬ 
νού στο παραδοσιακό κτίριο της οικίας Γληνού (Πολυλά 49) που έχει χαρακτη- 
ρισθεί από την Πολιτεία ως διατηρητέο, έτσι, ώστε το υλικό αυτό να είναι προ¬ 
σιτό σε όλους τους ενδιαφερομένους μελετητές. Επίσης, η συγκέντρωση, διαφύ¬ 
λαξη, συντήρηση και μόνιμη στέγαση των προσωπικών αντικειμένων, παραδο¬ 
σιακών επίπλων και έργων τέχνης του Δημήτρη Γληνού και της οικογένειας 
του, σε τρόπο, που να είναι προσιτά στο ενδιαφερόμενο κοινό, για επίσκεψη. 

Άρθρο 3. 

Πραγμάτωση τών σκοπών του ιδρύματος. 

Οι σκοποί του ιδρύματος Γληνού θα πραγματοποιηθούν, όπως περιγράφεται 
στις παραγράφους του ακολουθούν και που η διάταξή τους δεν αντιπροσωπεύει 
ιεράρχηση των διαφόρων δραστηριοτήτων που αναφέρονται ανάλογα με την 
σπουδαιότητά τους αλλά το χρονόγραμμα που θα ακολουθήσει στην ενεργοποί¬ 
ηση του ιδρύματος. 

1. Το ίδρυμα θα είναι προσιτό για επίσκεψη από το ενδιαφερόμενο κοινό, 
ύστερα από δέουσα προσυνεννόηση. Με την ίδια διαδικασία θα λειτουργεί Ανα¬ 
γνωστήριο για τη χρήση των Αρχείων και της Βιβλιοθήκης, που αναφέρονται 
παραπάνω, από όλους τους ενδιαφερομένους μελετητές και επιστήμονες. Δανει¬ 
σμός οιουδήποτε υλικού έξω από το ίδρυμα θα απαγορεύεται αυστηρά. 

2. Το ίδρυμα θα προβαίνει στην δημοσίευση πρωτότυπων Ελληνικών ή και σε 
μετάφραση μελετών, που θα αναφέρονται στη σχέση του βιολογικού και του κοι¬ 
νωνικού, σχετικά με την ανάπτυξη και τη συμπεριφορά του ανθρώπου, όπως πε- 
ριγράφεται στον καθορισμό του σκοπού του ιδρύματος, η πρώτη δημοσίευση θα 
αφορά στο ως σήμερα ανέκδοτο κείμενο του Δημήτρη Γληνού με τίτλο «Γένεση, 
Εξέλιξη και Αλληλοεξάρτηση στα Κοινωτικά φαινόμενα». 
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3. Το ίδρυμα, εκτός από τις συνεδριάσεις, επιστημονικές συναντήσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου που εναφέρονται στο άρθρο 5 παραγρ. 9 του παρόντος 
οργανισμού, θα οργανώνει στο μέτρο που αυτό θα είναι οικονομικά δυνατό, συ¬ 
ναντήσεις εργασίας (Ψοι-ΙίοϊΗορβ), σεμινάριο και στρογγυλές τράπεζες Ελλή¬ 
νων και ξένων διακεκριμένων επιστημόνων στους τομείς των βιολογικών επι¬ 
στημών, της ψυχολογίας και των κοινωνικών επιστημών (βλ. άρθρ. 2 παρ. 1 
του παρόντος Οργανισμού) με αντικείμενο την εξαγωγή συμπερασμάτων από 
τρέχουσες επιστημονικής εργασίες και τη χάραξη κατευθηντηρίων γραμμών 
για νέες έρευνες σε θέματα σχετικά με το σκοπό του ιδρύματος και την επιστημο¬ 
νική αποστολή, που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 1 του παρόντος οργανισμού, 
τα πρακτικά των συναντήσεων αυτών θα δημοσιεύονται ή θα διανέμονται με τη 
μορφή δελτίου πληροφοριών σ’ ένα όσο το δυνατόν ευρύτερο κύκλο ενδεικνυομέ- 
νων πανεπιστημιακών και εξωπανεπιστημιακών Ινστιτούτων Ερευνών Ελληνι¬ 
κών και Ξένων. 

4. Το ίδρυμα, στο μέτρο που αυτό θα είναι οικονομικά δυνατό, θα επιχορηγεί 
έρευνες νέων Ελλήνων επιστημόνων στην Ελλάδα καθώς και στην Αλλοδαπή 
στον τομέα που καθορίζεται στην αμέσως επόμενη παράγραφο του παρόντος άρ¬ 
θρου. 

5. Ως κύριος άξονας, συνδετικός κρίκος και συντονιστικός ρυθμιστής για τις 
δραστηριότητες, τόσο των συνεδριάσεων, των συναντήσεων και των εκδόσεων, 
όσο και της επιχορήγησης ερευνών που αναφέρονται παραπάνω, θα λειτουργή¬ 
σει η νέα επιστήμη της νευροψυχολογίας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην 
παραπγραφο 8 του άρθρου 3 της αριθ. 3405/31.8.1989 πράξης της συμβο¬ 
λαιογράφου Αθηνών Κυριακής Εμμαν. Λεβογιάννη - Αθανασίου. 

Άρθρο 4. 

Περιουσία - Πόροι. 

1. Η περιουσία του Ιδρύματος Γληνού αποτελείται από τα οικόλουθα στοιχεία: 

1) Το επί της οδού Πολυλά αρ. 49 ευρισμόμενο ακίνητο που ο ιδρυτής υπό¬ 
σχεται και αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταβιβάσει με συμβόλαιο δωρεάς 
κατά την ψιλή κυριότητα στο ίδρυμα μετά την έγκριση με προεδρικό Διάταγμα, 
της σύστασης και λειτουργίας του. Ο ιδρυτής θα παρακρατήσει υπέρ αυτου και 
της συζύγου του Λόνης - Άννας Γληνού το γένος Ροχΐ λΙΆΙΐΒοΙιυΙζλν (Πάουλ 
Βαλλσούτακυ) και εφ’ όρου ζωής και των δύο την επικαρπία, καθώς και το δι¬ 
καίωμα μεταβίβασης του συντελεστή δόμησης του ακινήτου τούτου, σε τρόπο, 
ώστε η πλήρης κυριότητα να περιέλθει στο ίδρυμα από το θάνατο αυτού και της 
συζύγου του, Λόνης Γληνού. Τον συντελεστή δόμησης έχουν δικαίωμα να τον 
μεταβιβάσουν ο ιδρυτής ή η σύζυγός του. 

Παρά την παρακράτηση της επικαρπίας θα υπάρξει συστέγαση του ιδρυτή και 
της οικογένειάς του με το ίδρυμα στην επί της οδού Πολυλά 49 οικία με εξαί¬ 
ρεση τριών υπνοδωματίων, ενός λουτρού και της κουζίνας, που θα προορίζονται 
για την αποκλειστική χρήση ου ιδρυτή και της οικογένειας του. 

Σε καμιά περίπτωση το ίδρυμα δεν θα μεταβιβάσει την παραδοσιακή διατη¬ 
ρητέα οικία και το οικόπεδό της στην οδό Πολυλά και δεν θα μπορεί τούτο να 
στεγαστεί αλλού. 

2) Όλα τα αντικείμενα που περιγράφονται στο άρθρο 3 παράγραφο 3, υπο- 
παράγραφοι α, β, γ, δ, ε, ζ της ιδρυτικής πράξης, τα οποία ο ιδρυτής υπόσχεται 
και αναλαμβάνει την υποχρέωση να δωρίσει, κατά την πλήρη κυριότητα, στο 
ίδρυμα μετά την έγκριση με Προεδρικό Διάταγμα της σύστασης και λειτουργίας 
του τα οποία θα αυγκενρωθούν, θα οργανωθούν, θα ταξινομηθούν και θα συντη¬ 
ρηθούν, στεγαζόμενα μόνιμα κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του ιδρυτή 
και είναι τα ακόλουθα: 

α) Το οργανωμένο Αρχείο του Δημήτρη Γληνού, αποτελούμενο από περισσό¬ 
τερους από 80 φακέλους, που καλύπτουν το σύνολο της πολύπλευρης δράσης 
και συμβολής του στον τομέα των κοινωνικών επιστημών και των εφαρμογών 
τους, και το οποίο αποτελεί την κύρια πηγή του υλικού που χρησιμοποιείται 
στην έκδοση των Απάντων του Δημήτρη Γληνού, που έχει ήδη αρχίσει. Το 
ίδρυμα έχει τη δυνατότητα νασυνεχίσει την έκδοση των Απάντων του Δημήτρη 
Γληνού. 

β) Το προσωπικό Αρχείο και δημοσιευμένο έργο του Ανδρέα Γληνού (ιδρυτή). 

γ) Πλήρης συλλογή πρώτων εκδόσεων των έργων του Δημήτρη Γληνού, 
όπως και μεταγενεστέρων εκδόσεων, καθώς και βιβλίων και άρθρων του έχουν 
γραφτεί από τρίτους, σχετικά με τον Δημήτρη Γληνό. 

δ) Η συνδυασμένη βιβλιοθήκη του Δημήτρη Γληνού και του Ανδρέα Γληνού, 
που καλύπτει ολόκληρο το φάσμα των κοινωνικών και βιολογικών επιστημών 
από την Προϊστορία και την Αρχαία Αντολική και Ελληνική Φιλοσοφία ως τη 
Μοριακή Βιολογία και τη Νευροψυχολογία, ένα μικρότερο, αλλά σημαντικό 
τμήμα που αναφέρεται στις τέχνες, καθώς και συλλογή, επιλεγμένων περιοδι¬ 
κών και εφημερίδων. 

Η βιβλιοθήκη αυτή θα εμπλουτίζεται συνεχώς με την προσθήκη βιβλίων και 
περιοδικών αντιπροσωπευτικών της αναπτυσσόμενης σύγχρονης έρευνας στις 
προαναφερθείσες επιστήμες, αλλά και των μεγάλων κλασσικών έργων του πα¬ 
ρελθόντος των επιστημών αυτών. 

ε) Το φωτογραφικό αρχείο της οικογένειας Γληνού. 
στ) Τα προσωπικά αντικείμενα, τα παραδοσιακά έπιπλα και κάθε είδους ανα¬ 
μνηστικά που ανήκουν στο Δημήτρη Γληνό και την οικογένειά του. Για να δια¬ 
τηρήσει το ίδρυμα ιστορικές μνήμες με παραδειγματική αξία για το μέλλον, ορί¬ 
ζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο σε καμιά περίπτωση δεν θα αλλοιώσει την 
εξωτερική αρχιτεκτονική του παραδοσιακού κτιρίου του ιδρύματος, ούτε θα με¬ 


ταβιβάσει ή αποθηκεύσει στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα υποπαρά- 
γραφο, καθώς και στις προηγούμενες Α.Ε., αλλά θα διατηρεί μόνιμη έκθεση 
των στοιχείων αυτών για τη χρήση που ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος. 

3) Ο ιδρυτής υπόσχεται και αναλαμβάνει την υποχρέωση, στην περίπτωση, 
στην περίπτωση που εν ζωή ευρισκόμενος ο ίδιος και η σύζυγός του Λόνη Γλη¬ 
νού ή ένας από αυτούς, για οιονδήποτε λόγο αποφασίσουν να τερματίσουν ορι¬ 
στικά την συστέγασή τους με το ίδρυμα που αναφέρεται στο άρθρο 2, παρ. 2 της 
υπ’ αριθμ. 3405/31.8.1989 πράξης της συμβολαιογράφου Αθηνών Κυριακής 
Εμμαν. Λεβογιάννη - Αθανασίου, να επενδύσει στο όνομα του «Ιδρύματος Γλη¬ 
νού» καφάλ,αιο που θα ισοδυναμεί με το ποσόν των πέντε εκατομμυρίων 
(5.000.000) σημερινών δραχμών, εκ των προσόδων του οποίου κεφαλαίου, θα 
αυνεχισθεί άνευ ουδενός περισπασμού η εύρυθμος λειτουργία του Ιδρύματος. 

4) Το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) δραχμών, το οποίο ο ιδρυτής 
υπόσχεται και αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταθέσει σε λογαριασμό, τον 
οποίο θα ανοίξει στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, στο όνομα του ιδρύματος 
Γληνού, μετά την έγκριση με Προεδρικό Διάταγμα της σύστασης και λειτουρ¬ 
γίας του. 

2. Πόροι του ιδρύματος: 

α) Ο ιδρυτής υπόσχεται και αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταθέσει στο 
λογαριασμό του ιδρύματος Γληνού τα αναγκαία ποσά για την εύρυθμη λειτουρ¬ 
γία του ιδρύματος, σύμφωνα και με την εκκαθάριση που θα ενεργεί το Διοικη¬ 
τικό Συμβούλιο του ιδρύματος. 

β) Δωρεές Φυσικών ή νομικών προσώπων. 

γ) Κληρονομιές ή κληροδοσίες ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών προσώπων. 

δ) Κρατικές επιχορηγήσεις. 

ε) Εισφορές κάθε είδους. 

στ) Έσοδα από διάφορες πηγές, όπως λ.χ. από εκχώρηση δικαιωμάτων για 
έκδοση έργων του Δημήτρη Γληνού, από πώληση βιβλίων του, καθώς και δη¬ 
μοσιευμάτων του ιδρύματος. 

Άρθρο 5. 

Διοικητικό Συμβούλιο. 

1. Το ίδρυμα Διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
συγκροτείται από δέκα (10) μέλη, δηλαδή, τον ιδρυτή και την σύζυγό του, Λόνη 
Γληνού, ως ισόβιων μελών και οκτώ (8) αιρετά μέλη. 

2. Ο ιδρυτής ορίζεται ισόβιος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, η δε 
Λόνη Γληνού ισόβια Αντιπρόεδρος. Ο ιδρυτής και ισόβιος Πρόεδρος έχει, επί¬ 
σης, όσο χρόνο επιθυμεί, την διεύθυνση του ιδρύματος και ασκεί τα καθήκοντα 
του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και η ισόβια Αντιπρόεδρος τα κα¬ 
θήκοντα, εφόσον επιθυμεί, του Ταμία. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ο ιδρυτής 
δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του, αντικαθίσταται από την Αντιπρόεδρο 
και το Διοικητικό Συμβούλιο καθίσταται πλέον εννεαμελές. Στην περίπτωση οι- 
κειοθελούς αποχώρησης ή οπωσδήποτε αδυναμίας της Λόνης Γληνού προς 
άσκηση των καθηκόντων της, ως Προέδρου, σε αντικατάστασή της, Πρόεδρος 
εκλέγεται από το Διοικητικό. Συμβούλιο του ιδρύματος άλλο μέλος του. 

3. Κατά τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων του Προέδρου από τον 
ιδρυτή ή τη σύζυγό του Λόνη Γληνού, ο Πρόεδρος θα έχει το δικαίωμα να διορί¬ 
σει επιμελητή της υλικοτεχνικής υποδομής του ιδρύματος, δηλαδή της παραδο¬ 
σιακής οικίας Γληνού, των εγκαταστάσεών της, όλων των περιεχομένων της, 
καθώς και του περιβάλλοντος χώρου, του κήπου κ.λ.π. με τους εξής όρους: 

α) Ο διορισμός, ο καθορισμός των καθηκόντων, ο μισθός, η διάρκεια της θη¬ 
τείας όπως και η απόλυση του επιμελητή δεν θα υπόκειται σε απόφαση, ή 
έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά θα καθορίζονται αποκλειστικά από 
τον Πρόεδρο του ιδρύματος. 

β) Ο επιμελητής θα στεγάζεται μόνιμα στο ανεξάρτητο ημιυπόγειο διαμέρι¬ 
σμα της οικίας επί της οδού Πολυλά αρ. 49, εφόσον έτσι αποφασίσει ο ιδρυτής. 
Ο επιμελητής θα δικαιούται να κάνει χρήση της κουζίνας και του λουτρού του 
ισογείου της οικίας. 

γ) Το επίπεδο του μισθού του επιλελητή θα καθοριστεί λαμβάνοντας υπόψη 
τη δωρεάν παροχή κατοικίας, ηλεκτρισμού ρεύματος, θέρμανσης και νερού, 
όπως αναφέρεται παραπάνω (εδ. β). 

δ) Η διάρκεια της απασχόλησης του επιμελητή όπως θα έχει καθοριστεί σύμ¬ 
φωνα με το παραπάνω εδ. α' θα είναι δεσμευτική για το Διοικητικό Συμβούλιο 
και θα εξακολουθήσει και μετά την απομάκρυνση εν ζωή από την Προεδρία του 
ιδρυτή και της συζύγου του Λόνης Γληνού και για οποιονδήποτε λόγο ή και μετά 
το θάνατό τους, χωρίς να υπόκειται σε απόφαση ή έγκριση του Διοικητικού Συμ¬ 
βουλίου του ιδρύματος, ο δε μισθός του θα αναπροσαρμόζεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο σύμφωνα με τα γενικώς κρατούντα όπως αυτά καθορίζονται από την 
Πολιτεία. 

ε) Στην περίπτωση διάπραξης αδικήματος από τον επιμελητή, όπως επίσης 
στην περίπτωση που θα επιδείξει βαρειά αμέλεια στην εκτέλεση των καθηκό¬ 
ντων που του ανατέθηκαν στην αρχική του σύμβαση με τον ιδρυτή, τότε μόνον 
θα μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε καταγγελία της σύμβασής του. 

4. Ως πρώτα αιρετά μέλη ορίζονται οι ακόλουθοι επιστήμονες: 

α) Κώστας Κοσκινάς, Διδάκτορας του Πανεπιστημίου της ΑΕΒΕΚΤΑ ΓΑΝ¬ 
Α 1)Α (κοινωνιολογία). 

β) Δήμητρα Κοσκινά, Διδάκτορας του Πανεπιστημίου τής ΑΕΒΕΚΤΑ ΓΑΝ¬ 
ΑΕ) Α (ψυχολογία). 
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γ) Περικλής Παπαδόπουλος, Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών, (Κοι¬ 
νωνική Ιατρική, Κοινωνιολογία). 

δ) Γιώργος Ροΰσης, Διδάκτορας του Ελεύθερου Πανεπιστημίου 
ΙΚυΟΕΓΓΕδ, ΒΕΙΧίρύ'Ε, (Πολιτικές και Διοικητικές Επιστήμες), Επίκου- 
ιος Καθηγητής στην Πάντειο Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών. 

ε) Φεβρωνία Αγγελάτου, Επίκουρος Καθηγήτρια του Ιατρικού Τμήματος 
;ου Πανεπιστημίου Πατρών. 

στ) Γεωργία Μπάρδη, Πτυχιούχος Βιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, 
ϊρευνήτρια στο Ελληνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο. 

ζ) Νίκος Πανδής, Πτυχιούχος Βιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Ερευνητής 
:το Ελληνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο. 

η) Νικόλαος Ματσώκης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας 
;ου Πανεπιστημίου Πατρών. 

5. Η θητεία των αιρετών μελών είναι τριετής, λήγουσα την 31η Δεκεμβρίου 
;ου τρίτου από την εκλογή έτους. Τα αιρετά μέλη είναι επανεκλέξιμα. 

6. Τα αιρετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αποχωρούν μετά τη λήξη 
;ης πρώτης τριετίας ως και κάθε επόμενης τριετίας, αντικαθίστανται με από¬ 
φαση του αποχωρούντος Διοικητικού Συμβουλίου με τον όρο τα νέα μέλη νε εί- 
^αι επιστήμονες αντιπροσωπευτικοί των Βιολογικών επιστημών και της ψυχο¬ 
λογίας από τη μια μεριά και των κοινωνιτών επιστημών και της φιλοσοφίας από 
την άλλη, ώστε να υπάρχει, όσο το δυνατό, ίση εκπροσώπηση των δύο αυτών 
σφαιρών της επιστημονικής έρευνας, όπως και στο αρχικό Διοικητικό Συμβού- 
\ιο, εξασφαλίζοντας έτσι την απαραίτητη συνέχεια στην επιδίωξη των σκοπών 
του ιδρύματος (άρθρο 2 παρ. 1). 

7. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζουν με πράξη τους, έπειτα από 
ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία, με 
τους περιορισμούς που ορίζονται στις παραγρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου. 

8. Σε περίπτωση αποποίησης, παραίτησης, έκπτωσης, ανικανότητας, θανά¬ 
του, αντικατάστασης για οποιοδήποτε νόμιμο λόγο, κάποιου από τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου η κενή θέση συμπληρώνεται με απόφαση των υπολοί¬ 
πων μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της συστατικής πράξης των υπολοίπων 
μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της συστατικής πράξης και του άρθρου 99 του 
Α.Ν. 2039/1939. 

9. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε εξάμηνο και εκτά¬ 
κτως, όποτε το ζητήσει ο πρόεδρος ή ενα από τα μέλη του με γραπτή αίτησή του 
προς τον Πρόεδρο, προτείνοντας συγκεκριμένο θέμα για συζήτηση, πάντοτε 
όμως, έπειτα από έγκριση και πρόσκληση του Προέδρου. Οι συνεδριάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αναφέ- 
ρονται στο άρθρο 6 του παρόντος Οργανισμού, έχουν σαν κύριο σκοπό την εκ¬ 
πλήρωσή της φιλοαοφικοεπιστημονικής ερευνητικής αποστολής του Ιδρύματος 
που περιγράφεται στο άρθρο 2 παρ. 1 του παρόντος Οργανισμού. Ετσι ώστε τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τις ακόλουθες υπευθυνότητες: α) την 
πρόταση συγκεκριμένων θεμάτων για συζήτηση στη διάρκεια της συνεδρίασης, 
β) την προπαρασκευή και παρουσίαση αναλυτικής εισήγησης σχετικά με το προ- 
τεινόμενο θέμα και γ) τη ενεργητική συμμετοχή στην επακολουθούσα συζήτηση, 
καθώς και στη διατύπωση των σχετικών συμπερασμάτων. 

Ουσιαστικά, οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα αποτελούν επι¬ 
στημονικές συναντήσεις εργασίας (30ΙΕΝΤΙΕΙ0 ΨΟΚΚ3ΗΟΡ5), η διάρκεια 
των οποίων θα μπορεί να διαφέρει (μονοήμερες ή πολυήμερες και στις οποίες θα 
μπορούν να συμμετέχουν και επιστήμονες, εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου, 
ύστερα από πρόσκληση, προτεινόμενη από τον Πρόεδρο ή από ένα μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρινόμενη από τον Πρόεδρο του Ιδρύματος. Στην 
περίπτωση που οι δραστηριότητες αυτές καταλήξουν σε δημοσιεύσιμο υλικό, οι 
συγγραφείς του υλικού αυτού θα διατηρούν όλα τα συγγραφικά δικαιώματα 
(ΟΟΡΥΚΙΟΗΤ κ.λ.π.) με μόνη υποχρέωση την καταχώρηση στο εξώφυλλο ή 
την πρώτη σελίδα του δημοσιεύματος της ακόλουθης υποσημείωσης: (Αυτή εί¬ 
ναι δημοσίευση αριθμός (αύξων) από το Ίδρυμα Γληνού). 

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν τα παρόντα μέλη 
είναι περισσότερα από τα απάντα. Μεταξύ των παρόντων πρέπει υποχρεωτικά 
να είναι και ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. 

11. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψη- 
φία των παρόντων μελών, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η γνώμη, με την 
οποία συντάσσεται ο Πρόεδρος. 

12. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει 
αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, θεωρείται, ότι έχει παραιτη¬ 
θεί. Η κενή θέση συμπληρώνεται, κατά τα οριζόμενα στις παρ. 6 και 8 του παρό¬ 
ντος άρθρου. 

13. Σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, 
στα οποία καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται απ αυτό. Τα 
πρακτικά υπογράφονται απ’ όλα τα μέλη που μετέχουν στη συνεδρίαση. 

14. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, 
χωρίς αμοιβή. 

Άρθρο 6. 

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία του ιδρύ¬ 
ματος και γενικά αποφασίζει για κάθε που αφορά στη διοίκηση και στη λειτουρ¬ 
γία, τη διάθεση των πόρων αυτού, καθώς και για κάθε ενέργεια που σχετίζεται 
με την εκπλήρωση του σκοπού του, πάντοτε όμως σύμφωνα με τις διατάξεις της 
συατα- κής πράξης, του παρόντος οργανισμού του Α.Ν. 2039/1939 και των 


διαταγμάτων που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν σε εκτέλεση του νόμου τούτου, κα¬ 
θώς και των λοιπών σχετικών νόμων και διαταγμάτων. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ειδικότερα: 

α) Καταρτίζει, ψηφίζει και υποβάλλει κάθε χρόνο για έγκριση στην αρμόδια 
από το νόμο Αρχή (Υπουργό Οικονομικών ή Νομάρχη Αθηνών) τον προϋπολο¬ 
γισμό και απολογισμό του ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
101 και 102 του Α.Ν. 2039/1939 και του από 20.12.1939 Β. Δ/τος (ΦΕΚ 
552/Α/1939). 

Μαζί με τον απολογισμό, καταρτίζει, ψηφίζει και υποβάλλει και το γενικό 
ισολογισμό του ενεργητικού και του παθητικού του ιδρύματος. 

β) Αποφασίζει την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού του ιδρύματος, με 
την προϋπόθεση όμως ότι υπάρχει αντίστοιχη πίστωση στον εγκεκριμένο προϋ¬ 
πολογισμό του. Προσδιορίζει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τα ειδικότερα 
καθήκοντα του παραπάνω προσωπικού, καθώς και την αμοιβή του, σύμφωνα 
με τους όρους των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και τις διατάξεις γενικό¬ 
τερα της εργατικής νομοθεσίας. 

γ) Αποφασίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με την εύρυθμη λειτουργία των 
υπηρεσιών του ιδρύματος.· 

δ) Αποφασίζει για την αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιών, κληροδοσιών και 
δωρεών, καθώς και για την ανακήρυξη ευεργετών και δωρητών του ιδρύματος. 

3. Για να αποφευχθεί κάθε σύγχυση σχετικά με την ταυτότητα του Ιδρύματος 
Γληνού, το Διοικητικό Συμβούλιο σε καμιά περίπτωση δεν θα συνάψει οποιαδή¬ 
ποτε σχέση, συμφωνία ή συνεργασία με Πολιτιστικά Κέντρα που έχουν την ονο¬ 
μασία «Δημήτριος Γληνός» ή με άλλες φερώνυμες οργανώσεις. 

Άρθρο 7. 

Αρμοδιότητες Προέδρου 

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος: 
α) Εκπροσωπεί τούτο στα Δικαστήρια, στις Αρχές, καθώς και στις σχέσεις 
του με κάθε τρίτο; αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο που ορίζει ο ίδιος. 

β) Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, 
κηρύσσει την έναρξη και λήξη αυτών και διευθύνει τις συζητήσεις. 

Οι προσκλήσεις για συνεδρίαση στέλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβου¬ 
λίου δεκαπέντε (15) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρίαση. 

γ) Καταρτίζει, βοηθούνενους από το Γραμματέα, την ημερήσια διάταξη των 
θεμάτων που θα συζητηθούν, την οποία και υπογράφει. Θέμα που δεν περιλαμ¬ 
βάνεται σ’ αυτήν δεν συζητείτάι, εκτός αν πρόκειται για επείγουσα υπόθεση και 
συμφωνήσει γι’ αυτό η πλειοψηφία των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμ¬ 
βουλίου. 

δ) Εισηγεϊται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα θέματα της συζήτησης. 

Μπορεί όμως, όποτε κρίνει· σκόπιμο, να αναθέτει την εισήγηση διαφόρων θε¬ 
μάτων σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

ε) Αλληλογραφεί με τις Αρχές και υπογράφει όλα τα έγγραφα του ιδρύματος 
προς τρίτους. 

στ) Εκδίδει τα εντάλματα πληρωμής για κάθε δαπάνη που προβλέπεται στον 
εγκεκριμένο προϋπολογισμό. 

ζ) Ασκεί εποπτεία και έλεγχο στο προσωπικό του ιδρύματος. 

Άρθρο 8. 

Αρμοδιότητες Γραμματέα 

1. Ο Γραμματέας του ιδρύματος: 

α) Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο του ιδρύματος προς τρίτους, 
β) Φροντίζει για τη σύνταξη των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, 
γ) Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία. 

δ) Φυλάττει τα έγγραφα, τα βιβλία (εκτός από τα διαχειριστικά) και τη σφρα¬ 
γίδα του ιδρύματος και ευθύνεται για την καταστροφή ή την απώλεια τούτων. 

2. Ο Γραμματέας μπορεί, εφόσον κρίνεται αιτιολογημένα απαραίτητο από το 
Διοικητικό Συμβούλιο (λόγω ειδικών συνθηκών) να βοηθείται από υπάλληλο 
του ιδρύματος, την ευθύνη όμως για τις ενέργειες τούτου φέρει πάντοτε ο ίδιος. 

3. Το Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει άλλο μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου και ορίζεται με απόφαση του Προέδρου ύστερα από 
γνωμοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Άρθρο 9. 

. Αρμοδιότητες Ταμία 

1. Ο Ταμίας του ιδρύματος: 

α) Εισπράττει όλα τα έσοδα τούτου, εκδίδοντας και υπογράφοντας σχετικές 
αριθμημένες διπλότυπες αποδείξεις. 

β) Καταθέτει τα έσοδα του ιδρύματος σε ένα από τα Πιστωτικά Ιδρύματα, 
που ορίζονται στο άρθρο 73 του Α.Ν. 2039/1939, έχοντας την ευχέρεια να 
αποσύρει από αυτά τα αναγκαιούντα ποσά για την πληρωμή όλων των δαπανών 
του ιδρύματος. 1 

γ) Εκτελεί κάθε πληρωμή, ύστερα από έγγραφη εντολή του Προέδρου ή τοι 
νόμιμου αναπληρωτή του. 

δ) Τηρεί και φυλάττει τα διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία του ιδρύματος, 
ε) Φροντίζει για την έγκαιρη κατάρτιση και υποβολή στο Διοικητικό Συμβού 
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λιο των σχεδίων προϋπολογισμού και ισολογισμού του ιδρύματος. 

2. Τον Ταμία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει άλλο μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση του Προέδρου ύστερα από 
γνωμοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Άρθρο 10. 

Οικονομική διαχείριση 

1. Η οικονομική διαχείριση του ιδρύματος περιλαμβάνει ετήσια περίοδο, η 
οποία αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. 

Κατ’ εξαίρεση, η πρώτη διαχδειριστική περίοδος, αρχίζει από την ημέρα δη¬ 
μοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης του σχετικού Π. Δ/τος έγκρισης 
της σύστασης του ιδρύματος, η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την 31η Δε¬ 
κεμβρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους, με απόφαση του Διοικητικού Συμ¬ 
βουλίου που λαμβάνεται στην πρώτη συνεδρίασή του. 

2. Η οικονομική διαχείριση γίνεται με βάση προϋπολογισμό και απολογισμό 
εσόδων και εξόδων, που καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
101 και 102 του Α.Ν. 2039/1939 και του από 20.12.1939 σχετικού Δ/τος 
(ΦΕΚ 552/Α/22.12.1939). 

Άρθρο 11. 

Βιβλία και στοιχεία 

1. Το ίδρυμα τηρεί υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: 

α) Βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας. 

β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γ) Βιβλίο λογιστικής παρακολούθησης, στο οποίο καταχωρίζονται με χρονο¬ 
λογική σειρά και με λογιστική τάξη, όλα τα έσοδα και έξοδα του ιδρύματος που 
πραγματοποιύνται στη διάρκεια της χρήσης. 

δ) Βιβλίο - μητρώο χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων και βραβείων. 

ε) Στελέχη αριθμημένων διπλοτύπων αποδείξεων είσπραξης και ενταλμάτων 
πληρωμής, θεωρημένα από τον Πρόεδρο. 

2. Εκτός από τα παραπάνω βιβλία και στοιχεία το Διοικητικό Συμβούλιο 
αποφασίζει την τήρηση και άλλων βιβλίων και στοιχείων, τα οποία κρίνει, άτι 
είναι για την παρακολούθηση της διαχείρισης της περιουσίας του ιδρύματος και 
της πραγματοποίησης των σκοπών του. 

Άρθρο 12. 

Τροποποίηση Οργανισμού 

1. Ο Οργανισμός του ιδρύματος μπορεί με τους περιορισμούς της επόμε¬ 
νης παραγράφου να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί με Προεδρικό Διάταγμα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 98 του Α:Ντ 2039/1939 και 110 και 
119 του Αστικού Κώδικα, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου 
αυτού. 

2. Δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθούν ή συμπληρωθούν οι παράγραφοι 1 και 
2 του άρθρου 2 καθώς και οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 5 του Οργανισμού, 
όπως αυτός περιλαμβάνεται στην αριθ. 3405/31.8.1989 πράξη της Συμβο¬ 
λαιογράφου Κυριακής Λεβογιάννη. Το άρθρο 3 της παραπάνω πράξης μπορεί 
να συμπληρωθεί, υπό τον όρο της μη αλλοίωσης των όρων που αναφέρονται σ’ 
αυτό. Δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί η παράγραφος 3 του άρ¬ 
θρου 6 του παρόντος οργανισμού. 

Άρθρο 13. 

Διάλυση του ιδρύματος. 

Το Ίδρυμα διαλύεται αποκλειστικά και μόνο για τους περιοριστικά μνημονευ¬ 
όμενους στο άρθρο 118 του Αστικού Κώδικα λόγους και η περιουσία του περιέρ¬ 
χεται σε ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που θα καθοριστεί με 
απόφαση του εισηγούμενου αρμόδια τη διάλυση Διοικητικού Συμβουλίου για 
την εκτέλεση παρεμφερών σκοπών. 

Άρθρο 14. 

Εσωτερικός Κανονισμός. 

Οι λεπτομέρειες της διοίκησης και λειτουργίας του ιδρύματος, θα ρυθμιστούν 
χι εσωτερικό κανονισμό που θα εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και 
3α είναι αρμόδιο για την τροποποίησή του όταν κρίνει τούτο αναγκαίο. 

Στους Τπουργούς Οικονομικών και Πολιτισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση 
και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος. 

Αθήνα, 16 Μαρτίου 1990 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΙ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟ ΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αριθ. Γ6α/711 (2) 

Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην Κα- 
τσούλη Μάρθα του Χρήστου. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΜΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Με την απόφασή του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί¬ 
σεων Γ6α/711/6.3.1990 έχει χορηγηθεί στην Κατσούλη Μάρθα του Χρήστου 
άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού. 

Αθήνα, 16 Μαρτίου Ί 990 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Διευθυντής 

ΧΑΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

-4- 

Αριθ. Γ6α/668 (3) 

Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού 
στην Ατζέμη Μελανή του Κων/νου. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΜΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Με την απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί¬ 
σεων Γ6α/668/15.3.1990 έχει χορηγηθεί στην Ατζέμη Μελανή του Κων/νου 
άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού. 

Αθήνα, 15 Μαρτίου 1990 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Διευθυντής 

ΧΑΡ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

- ♦ - 

Αριθ. ΣΤ1/217 (4) 

Έγκριση εκτός έδρας κίνησης μονίμων υπαλλήλων Ο.Σ.Κ. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 65/1973 «Περί δαπανών κινήσεως των τακτικών 
πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων». 

2. Την αριθμ. 1700/13.3.76 (ΦΕΚ 271 τ. Β') απόφαση του Υπουργού Πρ. 
Κυβερνήσεως «Περί καθορισμού του αριθμού των επιτρεπομένων ημερών παρα¬ 
μονής εκτός έδρας των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων κινουμένων δι’ εκτέλε- 
σιν υπηρεσίας». 

3. Την αριθμ. ΔΙΟΔ/Φ.60/1 /Α.4061 /20.3.84 (ΦΕΚ 155/Β/20.3.84) 
κοινή Υπουργική απόφαση «Περί μεταφοράς αρμοδιοτήτων του Υπουργού Προ¬ 
εδρίας της Κυβέρνησης στα άλλα Υπουργεία». 

4. Την αριθμ. Στ1/2666/4.11.1988 απόφασή μας που δημοσιεύθηκε στο 
αριθμ. ΦΕΚ 834/16.11.88 τ. Β' και αναφέρεται στην έγκριση εκτός έδρας κί¬ 
νησης μονίμων υπαλλήλων ΟΣΚ. 

5. Τα αριθμ. Φ. 109/13493/28.9.1989 και Φ. 109/17168/ 
27.11.1989 έγγραφα του ΟΣΚ. 

6. Την αριθμ. Η/5423/]5.7.1989 ΦΕΚ 556 τ. Β' απόφαση του Υπουργού 
μας «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής με εντολή Υπουργού», αποφασί¬ 
ζουμε: 

Εγκρίνουμε τη μετακίνηση και παροχή εκτός έδρας με δικαίωμα αποζημίω¬ 
σης για διακοσίους είκοσι (220) μονίμους υπαλλήλους του Οργανισμού Σχολι¬ 
κών Κτιρίων για χίλιες (1.000) συνολικά ημέρες και για εκτέλεση υπηρεσίας σε 
όλη τη χώρα, για το χρονικό διάστημα από 1.1.1990 έως 31.12.1990. 

Ο αριθμός αυτός των ημερών κρίνεται απαραίτητος λόγω μετάβασης κλιμα¬ 
κίων τεχνικών στην περιοχή Καλαμάτας και σε όλη τη χώρα, για παρακολού¬ 
θηση και επίβλεψη σχολικών κτιρίων θέματα εξοπλισμού κ.λ.π. 

Πιστώσεις για την καταβολή των ανωτέρω δαπανών έχουν προβλεφθεί στον 
προϋπολογισμό του Ο.Σ.Κ. έτους 1990. 

Η απόφαση αυτή να δημοαιευθεί να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 16 Μαρτίου 1990 
Ο Ειδικός Γραμματέας 
Δ. ΚΛΑΔΗΣ 


ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑ- 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Αριθ. Δ7/Φ 1/4817 (5) 

Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταλλείων και λατομείων. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α. Του Ν. Δ/τος 210/73 «περί Μεταλλευτικού κωδικός» (ΦΕΚ 277/ 
1973). 

β. Του Ν. 669/77 «περί εκμεταλλεύσεως λατομείων» (ΦΕΚ 241/77). 
γ. Του Ν. 1428/84 «Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 43/1984). 

δ. Του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/ 
1985). 

ε. Του άρθρου 22 του Ν. 1682/1987 «Μέσα και όργανα αναπτυξιακής πολι¬ 
τικής. Προγραμματικές συμφωνίες και αναπτυξιακές συμβάσεις, ένταξη επεν¬ 
δύσεων στα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα, τροποποίηση του Ν. 
1262/82 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 14/1987). 

στ. Του Π. Δ/τος 460/76 «περί λήψεως μέτρων πυρασφάλειας υπό Βιομη¬ 
χανικών, και Βιοτεχνικών επιχειρήσεων και αποθηκών (ΦΕΚ 170/1976). 

ζ. Του Π. Δ/τος 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 168/1989). 

η. Του Π. Δ/τος 437/1985 «Καθορισμός και Ανακατανομή αρμοδιοτήτων 
των Υπουργείων» (ΦΕΚ 157/1985). 

θ. Τις οδηγίες του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 28ης Μαρτίου 
1983 για την καθιέρωση διαδικασίας πληροφόρησης στον Τομέα των τεχνικών 
προτύπων και προδιαγραφών (83/189/ΕΟΚ). 

ι. Την απόφαση του Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Ι1-5/Φ 
17402/12.12.84 (ΦΕΚ 931/1984) «Κανονισμός Ματαλλευτικών και Λατο¬ 
μικών Εργασιών». 

2. Το έγγραφό μας II—5/Φ 17/1819/21.2.89 με το οποίο ζητήθηκαν οι 
απόψεις του ΤΕΕ και των άλλων ενδιαφερομένων φορέων επί του καταρτισθέ- 
ντος σχεδίου Υπουργικής απόφασης για την πυροπροστασία εγκαταστάσεων με¬ 
ταλλείων - λατομείων. 

3. Την γνώμη του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος επί του σχεδίου 
Υπουργικής Απόφασης για την πυροπροστασία εγκαταστάσεων μεταλλείων - 
λατομείων, όπως διατυπώθηκε με το έγγραφό του 8597/10.5.89. 

4. Το έγγραφό μας ΙΙ-5/Φ 17/5553/17.5.89 για την αποστολή του παρα¬ 
πάνω σχεδίου Υπουργικής απόφασης στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
στα πλαίσια της οδηγίας 83/189/ΕΟΚ. 

5. Το έγγαφο 25641/3901/20.1.1989 της Γενικής Γραμματείας Βιομη¬ 
χανίας, με το οποίο μας γνωστοποιήθηκε ότι έληξε η προθεσμία υποβολής πα¬ 
ρατηρήσεων που προβλέπεται στην οδηγία 83/189/ΕθΚ. 

6. Την ανάγκη επανεξέτασης των ρυθμίσεων που αφορούν την πυροπροστα¬ 
σία των εγκαταστάσεων μεταλλείων και λατομείων, που προέκυψε μετά την 
έκοδση της απόφαση 7755/160/6.4.1988 των Υπουργών Εσωτερικών, Δη¬ 
μοσίας Τάξεων και Αναπλ. Υπουργού Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας 
για τη λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις Βιομηχανικές - Βιοτεχνικές εγκατα¬ 
στάσεις και αποθήκες αυτών, καθώς και αποθήκες ευφλέκτων και εκρηκτικών 
υλών (ΦΕΚ 241/1988). αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1. 

1. Οι εκμεταλλευτές μεταλλείων - λατομείων υποχρεούνται να παίρνουν κα¬ 
τάλληλα μέτρα για την αποφυγή ή τον περιορισμό των κινδύνων έκρηξης πυρ¬ 
καγιάς στις εγκαταστάσεις τους, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση Θ' του 
άρθρου 2 του ισχύοντος Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών 
και στις αποθήκες εκρηκτικών υλών και καψυλίων. 

2. Στα ανωτέρω μέτρα περιλαμβάνονται: 

α. Τα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας για το σύνολο της εγκατάστασης, 
β. Τα κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας σε περίπτωση εμφάνισης πυρκα¬ 
γιάς. 

γ. Η συγκρότηση ομάδας πυροπροστασίας από το προσωπικό της επιχείρη¬ 
σης και η μέριμνα για την εκπαίδευσή της. 

Άρθρο 2. 

1. Οι εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγρ. 1 της παρούσας, 
οφείλουν με την επιφύλαξη του άρθρου 4 της παρούσας να συντάσσουν μελέτη 
πυροπροστασίας που θα εγκρίνεται από τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρε¬ 
σίες (Π.Υ.). 

Στην παραπάνω μελέτη διαλαμβάνονται τα μέτρα πυροπροστασίας που αφο¬ 
ρούν την υπόψη εγκατάσταση ή αποθήκη, καθώς και το είδος της εκπαίδευσης 
και τα ειδικά καθήκοντα της ομάδας πυροπροστασίας σε θέματα πρόληψης, πε¬ 
ριστολής και καταστολής πυρκαγιών καθώς και ο τρόπος δράσης της ομάδας. 

2. Η μελέτη πρέπει να συντάσσεται από τους επιστήμονες που έχουν σύμ¬ 
φωνα με την κείμενη νομοθεσία δικαίωμα σύνταξης μελετών ηλεκτρομηχανολο- 
γικών εγκαταστάσεωνν ή αποθηκών εκρηκτικών υλών και καψυλίων. 


3. Τα μέτρα πυροπροστασίας πρέπει να καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις 
που ορίζονται στο παράρτημα II. 

Άρθρο 3. 

1. Για τη χορήγηση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της άδειας εγκατάστασης ή 
κατασκευής που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις, απαιτείται η υποβολή, 
πέραν των άλλων δικαιολογητικών που ορίζουν οι διατάξεις αυτές και μελέτης 
πυροπροστασίας εγκεκριμένης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

2. Σε περίπτωση επέκτασης των ανωτέρω εγκαταστάσεων και αποθηκών 
δεν απαιτείται η υποβολή νέας μελέτης εφόσον: 

α. Δεν επέρχεται αύξηση της καλυπτόμενης επιφάνειας που επιβάλλει την 
λήψη πρόσθετων μέτρων πυροπροστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρού¬ 
σας. 

β. Δεν επέρχεται αύξηση της αποθηκευομένης ποσότητας εκρηκτικών υλών ή 
του αριθμού των καψυλίων που επιβάλλει την λήψη των προσθέτων μέτρων πυ¬ 
ροπροστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. 

γ. Δεν αλλάζει η κατηγορία κινδύνου της εγκατάστασης. 

3. Για την χορήγηση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της σχετικής άδειας λει¬ 
τουργίας των ανωτέρων εγκαταστάσεων και αποθηκών ή ανανέωση αδειών λει¬ 
τουργίας που έχουν χορηγηθεί, απαιτείται, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 της 
παρούσας, πέραν των άλλων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύ- 
ουσες διατάξεις η υποβολή και πιστοποιητικού της αρμόδιας Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας, ότι έχουν ληφθεί τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, που αναφέρο- 
νται στην μελέτη που ισχύει για τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις ή αποθήκες 
και ότι αυτά είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. 

Το ανωτέρω πιστοποιητικό ισχύει για πέντε (5) χρόνια. 

Ο εκμεταλλευτής οφείλει να ζητήσει από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ανανέ¬ 
ωση και τυχόν αναθεώρηση του ισχύοντος πιστοποιητικού πυροπροστασίας δύο 
τουλάχιστον μήνες πριν από την λήξη της ισχύος του. 

4. Τα πιστοποιητικά πυροπροστασίας που έχουν εκδοθεί μέχρι την δημο¬ 
σίευση της παρούσας εξακολουθούν να ισχύουν για τρία (3) χρόνια από την έκ¬ 
δοσή τους. 

5. Για εγκαταστάσεις μεταλλείων και λατομείων ή αποθηκών εκρηκτικών 
υλών και καψυλίων που έχουν εγκεκριμένο ΕΚΠΥ και πιστοποιητικό πυροπρο¬ 
στασίας, σύμφωνα με τις προυϊσχύουσες διατάξεις, όταν τούτο λήξει, πρέπει να 
συνταχθεί και να υποβληθεί στην αρμόδια Π.Υ. μελέτη πυροπροστασίας σύμ¬ 
φωνα με την παρούσα για την έκδοση πιστοποιητικού. 

Στις περιπτώσεις αυτές, εφόσον τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που 
έχουν ληφθεί βάσει των προϊσχυουσών διατάξεων δεν είναι σύμφωνα με τα προ- 
βλεπόμενα στην παρούσα απόφαση, η Π.Υ. υποχρεούται να χορηγεί προσωρινή 
βεβαίωση πυροπροστασίας, στην οποία θα αναγράφονται τα πρόσθετα μέτρα και 
μέσα πυροπροστασίας και ο χρόνος, μέσα στον οποίο πρέπει να ληφθούν που δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. 

Στις περιπτώσεις αυτές και εφόσον υφίσταται θέμα ανανέωσης της άδειας λει¬ 
τουργίας της εγκατάστασης, η αρμόδια Υπηρεσία θα προβαίνει στην ανανέωση 
της σχετικής άδειας λειτουργίας με τον όρο ότι μέσα στον χρόνο που καθορίζεται 
στην βεβαίωση της Π.Υ., ο εκμεταλλευτής θα προσκομίσει οριστικό πιστοποιη¬ 
τικό πυροπροστασίας. 

6. Όταν ζητείται από τους ενδιαφερομένους η χορήγηση άδειας λειτουργίας, 
χωρίς να έχει χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης, θα υποβάλλονται στην αρμόδια 
για την έκδοση της άδειας Υπηρεσία, τόσο η μελέτη όσο και το πιστοποιητικό 
πυροπροστασίας που αναφέρονται στις παράγρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου. 

7. Σε περίπτωση που ζητείται, από τους ενδιαφερομένους των εγκαταστά¬ 
σεων του άρθρου 1 της παρούσας, άδεια λειτουργίας ή ανανέωση αυτής, χωρίς 
να έχει υποβληθεί εγκεκριμένος ΕΚΠΥ ή Μελέτη πυροπροστασίας ή και πιστο¬ 
ποιητικό, τότε θα υποβάλονται τα προβλεπάμενα από τις παραγράφου 1 και 3 
του παρόντος άρθρου δικαιολογητικά αντίστοιχα. 

Άρθρο 4. 

1. Δεν απαιτείται η υποβολή μελέτης και πιστοποιητικού πυροπροστασίας 
για τις εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στην κατηγορία 0 του παραρτήμα¬ 
τος 1 της παρούσας απόφασης, ανεξάρτητα από την ισχύ τους ή το εμβαδόν ή 
τον όγκο τους. 

Για τις εγκαταστάσεις αυτές, καθώς και για τα φορητά ή μεταθετά συστή¬ 
ματα ή συγκροτήματα, πρέπει να λαμβάνονται τα προληπτικά μέτρα πυροπρο¬ 
στασίας που προβλέπονται στο παράρτημα II της παρούσας. 

Για τη χορήγηση από τις αρμόδιες Υπηρείες της σχετικής άδειας λειτουργίας 
ή την ανανέωση χορηγηθείσης άδειας λειτουργίας εγκαταστάσεων της κατηγο¬ 
ρίας 0 του παραρτήματος 1 της παρούσης, απαιτείται η υποβολή πέραν των άλ¬ 
λων δικαιολογητικών που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις και υπεύθυνης 
δήλωσης του επιβλέποντος την εγκατάσταση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθε¬ 
σία Διπλ. Μηχανικού ή πτυχιούχου τεχνικού, ότι έχουν ληφθεί τα γενικά προλη¬ 
πτικά μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται στο παραρτ. II της παρούσας. ' 

2. Δεν απαιτείται η υποβολή, μελέτης και πιστοποιητικού πυροπροστασίας 
για τις εγκαταστάσεις της κατηγορίας Ο εντός ευλέκτων υπόγειων μεταλλείων 
- λιγνιτωρυχείων. 

Για τις περιπτώσεις αυτές τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας θα καθορίζο¬ 
νται από τριμελή επιτροπή που θα συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Βιο¬ 
μηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και θα αποτελείται από: 

α. Τον αρμόδιο Επιθεωρητή Μεταλλείων. 
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β. Τον Διοικητή της κατά τόπο αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και 

γ. Τον Διευθυντή του μεταλλείου ή λιγνιτωρυχίου. 

Η παραπάνω Επιτροπή θα συντάσσει πρακτικό καθορισμού των μέτρων και 
μέσων πυροπροστασίας, καθώς και πρακτικό πιστοποίησης εφαρμογής τους. 

Άρθρο 5. 

1. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία μπορεί να ενεργεί οποτεδήποτε επιθεωρήσεις 
στις εγκαταστάσεις που υπάγονται στις διατάξεις της απόφασης αυτής, προκει- 
μένου να διαπιστώσει αν τηρούνται τα προβλεπάμενα, από την εγκεκριμένη με¬ 
λέτη ή γενικά τις διατάξεις της απόφασης αυτής, μέτρα και μέσα πυροπροστα¬ 
σίας. 

2. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν από την Π.Υ. παραβάσεις ή παραλήψεις 
των μέτρων πυροπροστασίας, η ανωτέρω Υπηρεσία ενημερώνει την αρμόδια 
Επιθεώρηση Μεταλλείων. 

3. Κατά των εκμεταλλευτών, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις της 
παρούσας, επιβάλλονται από τον αρμόδιο Επιθεωρητή Μεταλλείων οι κυρώσεις 
που προβλέπονται από τις διατάξεις της μεταλλευτικής και λατομικής νομοθε¬ 
σίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατή η ανάκληση της άδειας λειτουρ¬ 
γίας της εγκατάστασης από την αρμόδια για την έκδοσή της Υπηρεσία, ύστερα 
από πρόταση του αρμόδιου Επιθεωρητή Μεταλλείων. 

Άρθρο 6. 

Κατά των αποφάσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που σχετίζονται με την 
μη έγκριση μελέτης πυροπροστασίας ή τη μη χορήγηση προσωρινού ή οριστικού 
πιστοποιητικού πυροπροστασίας, επιτρέπεται ένσταση του ενδιαφερομένου, η 
οποία ασκείται εντός μηνός από της κοινοποίησης της απόφασης ή του εγγρά¬ 
φου της Π.Υ. ενώπιον του Περιφερειακού Διοικητή των Πυροσβεστικών Υπηρε¬ 
σιών, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η Πυρ/κή Υπηρεσία, που αρνείται 
την έγκριση μελέτης ή την χορήγηση του πιστ«πο·> ,γ'. II 

απόφαση του Περιφερειακού Διοικητή Π.Υ. επί της ένστασης, πρέπει να εκδοθεί 
εντός διμήνου από την κατάθεσή της. 

Άρθρο 7. 

1. Στην παρούσα απόφαση προσαρτώνται και αποτελούν αναπόστατο τμήμα 
της τα εξής παραρτήματα: 

- Παράρτημα I με το οποίο κατατάσσονται οι εγκαταστάσεις μεταλλείων - 
λατομείων σε κατηγορίες από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς. 

- Παράρτημα II στο οποίο αναφέροται τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας 
που πρέπει να λαμβάνονται για κάθε κατηγορία εγκαταστάσεων που αναφέρο- 
νται στο Παράρτημα I. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας επι¬ 
λύεται οποιοδήποτε θέμα που έχει σχέση με την κατάταξη εγκαταστάσεων με¬ 
ταλλείων - λατομείων σε κατηγορίες από πλευράς κινδύνου πυρκαγιάς. 

3. Τα στοιχεία των εγκαταστάσεων που αναφέρονται στην I Ι-5ηςΦ/17402/ 
12.12.1984 )ΦΕΚ 931 τ.Β') Υπουργική Απόφαση «Κανονισμός Μεταλλευτι¬ 
κών και Λατομικών Εργασιών» θα ελέγχονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του 
ΥΒΕΤ (Επιθεώρηση Μεταλλείων), τα δε μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που 
προβλέπονται από την παρούσα Απόφαση θα ελέγχονται από τις κατά τόπους 
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες. 

Άρθρο 8. 

1. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης. 

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται κάθε διάταξη σχετική 
με την πυροπροστασία των εγκαταστάσεων μεταλλείων - λατομείων, που έρχε¬ 
ται σε' αντίθεση με τις διατάξεις της παρούσας ή προβλέπει ρυθμίσεις στα θέματα 
αυτά, κατά τρόπο διαφορετικό από τις διατάξεις της παρούσας. 

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Κατάταξη Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων μεταλλείων - λατομείων 
και αποθηκών εκρηκτικών υλών - καψυλίων σε κατηγορίες από άποψη κινδύνου 
πυρκαγιάς. 

Κατηγορία Ο 

- Ηλεκτροκίνητες εγκαταστάσεις θραύσης - ταξινόμησης και ανάμειξης, 
υδρομηχανικού - μαγνητικού - φωτοοπτικού εμπλουτισμού, επίπλευσης, καθώς 
και κάθε άλλης μεθόδου υγρής επεξεργασίας ή εμπλουτισμού μη υποκείμενων 
σε αυτοανάφλεξη ορυκτών. 

- Ηλεκτροκίνητες εγκαταστάσεις συρματοκοπής μαρμάρων. 

- Ηλεκτροκίνητες εγκαταστάσεις επεξεργασίας (κοπής κ.λπ.) μαρμάρων, 
αντλιοστασίων. „ 

- Ηλεκτροκίνητες εγκαταστάσεις αεροσυμπιεστών, αντλιοστασίων στην επι¬ 
φάνεια ή τα υπόγεια μεταλλευτικά έργα σε μη εύλεκτα μεταλλεία. 

- Εγκαταστάσεις ανέλκυσης από φρέατα. κεκλιμένα μη ευλέκτων υπόγειων 
μεταλλείων. 

-Ηλεκτροκίνητες εγκαταστάσεις φορτοεκφόρτωσης σε πλοία μη υποκείμε¬ 
νων σε αυτοανάφλεξη ορυκτών ή προϊόντων αυτών. 

- Ηλεκτρικά ξηραντήρια μη υποκείμενα σε αυτοανάφλεξη ορυκτών. 

'·. - Εγκαταστάσεις παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος. 


- Αποθήκευση εκρηκτικών υλών - καψυλίων σε υπόγεια μεταλλευτικά έργα 
μη εύφλεκτων μεταλλείων. 

Κατηγορία Αα 

- Όλες οι πετρελαιοκίνητες εγκαταστάσεις κατηγορίας 0. 

- Εγκαταστάσεις ξήρανσης, θερμικής διάσπασης μη υποκείμενων σε αυτανά¬ 
φλεξη ορυκτών που λειτουργούν με στερεά ή υγρά καύσιμα. 

- Συνεργεία επισκευών. 

- Πυρομεταλλουργία. 

- Ηλεκρομεταλλουργία. 

Κατηγορία Αβ 

Εγκαταστάσεις θραύσης, ταξινόμησης, εμπλουτισμού, φορτοεκφόρτωσης 
ορυκτών υποκειμένων σε αυτανάφλεξη (λιγνίτης, θείο κ.λπ.). 

Κατηγορία ΑΓ 
Δεν υπάρχουν 
Κατηγορία Βα 

Εγκαταστάσεις παραγωγής ασφαλτομίγματος. 

Κατηγορία Ββ 
Δεν υπάρχουν 
Κατηγορία Βγ 
Δεν υπάρχουν 
Κατηγορία 0 η 
Δ εν υπάρχουν 
Κατηγορία 0β 
Δεν υπάρχουν 
Κατηγορία Θγ 

Αποθήκευση εκρηκτικών υλών - Καψυλίων σε κτίρια. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
Μέτρα και Μέσα πυροπροστασίας. 

Σε όλες τις εγκαταστάσεις μεταλλείων και λατομείων καθώς και τις αποθή¬ 
κες εκρηκτικών υλών - καψυλίων πρέπει να λαμβάνονται τα παρακάτω μέτρα 
και μέσα πυροπροστασίας: 

Α' ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

1. Ανάρτηση πινακίδων σε εμφανή σημεία της εγκατάστασης με οδηγίες πρό¬ 
ληψης πυρκαγιάς και τρόπους ενέργειας του προσωπικού της επιχείρησης σε πε¬ 
ρίπτωση έναρξης πυρκαγιάς. 

2. Σήμανση θέσης πυροσβεστικών υλικών και μέσων, οδών διαφυγής και 
εξόδων κινδύνου. 

3. Σήμανση επικίνδυνων υλικών και χώρων. 

4. Απαγόρευση καπνίσματος και χρήσης γυμνής φλόγας (σπίρτα, αναπτήρες 
κ.λπ.) σε επικίνδυνους χώρους. 

5. Κατάλληλη διευθέτηση του χώρου αποθήκευσης υλών, που μπορούν να 
αυταναφλεγούν. Επιλογή των χώρων αποθήκευσης μακριά από θέση παραγω¬ 
γής και εργασίας. 

6. Απομάκρυνση από τις αποθήκες, διαδρόμους, ταράτσες, προαύλια κ.λπ. 
όλων των άχρηστων υλικών, που μπορούν να αναφλεγούν και τοποθέτησή τους 
σε ασφαλή μέρη, για αποφυγή μετάδοσης πυρκαγιάς σ’ αυτά. 

7. Τήρηση διόδων μεταξύ των αποθηκευόμενων υλικών για τη διευκόλυνση 
επέμβασης σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς. 

8. Απομάκρυνση των ευφλέκτων υλών από θέσεις όπου γίνεται χρήση γυμνής 
φλόγας, από όπου προκαλούνται σπινθήρες και γενικά από πηγές εκπομπής 
θερμότητας. 

9. Συνεχής καθαρισμός όλων των διαμερισμάτων, γραφείων, διαδρόμων, 
προαυλίων, αποθηκών κ.λπ. της εγκατάστασης και άμεση απομάκρυνση των 
υλών που μπορούν να αναφλεγούν. 

10. Δημιουργία προϋποθέσεων για την αποφυγή τυχαίας ανάμιξης υλικών 
που μπορούν να προκαλέσουν εξώθερμη αντίδραση. 

11. Επιμελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση και έλεγχος των ηλεκτρι¬ 
κών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς. 

12. Θέση εκτός λειτουργίας των εγκαταστάσεων κατά τις μη εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες, εκτός από τις εγκαταστάσεις εκείνες των οποίων η λειτουργία εί¬ 
ναι απαραίτητη και κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

13. Επαρκής και συχνός αερισμός (φυσικός ή τεχνητός) των χώρων παρα¬ 
γωγής και αποθήκευσης πρώτων υλών και τελικών προϊόντων. 

14. Επιθεώρηση από υπεύθυνο άτομο της επιχείρησης όλων των διαμερι¬ 
σμάτων, αποθηκών κ.λπ. μετά την διακοπή της εργασίας, καθώς και κατά τις 
εργάσιμες ώρες για επισήμανση και εξάλειψη τυχόν υφιστάμενων προϋποθέ¬ 
σεων· εκδήλωσης πυρκαγιάς. 

15. Στις αποθήκες εκρηκτικών υλών - καψυλίων, απαγορεύεται οποιαδή¬ 
ποτε θέρμανση του χώρου. 

16. Λήψη και κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην απο¬ 
φυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά. 

17. Όλες οι μονάδες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση σύνταξης μελέ¬ 
της πυροπροστασίας, οφείλουν, πέραν των παραπάνω μέτρων, να έχουν σε επί¬ 
καιρα σημεία δύο (2) τουλάχιστον πυροσβεστήρες σκόνης τύπου ΡΑ6 σε κάθε 
κτίριο ή εγκατάσταση της μονάδας. 
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Β' ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

α. ΟΜΑΔΑ ΜΙΚΡΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Αα). 

Για την ομάδα αυτή πρέπει να λαμβάνονται τα παρακάτω κατασταλτικά 
μέσα: 

(1) Εφοδιασμός των μονάδων με φορητά μέσα πυρόσβεσης. 

Φορητοί πυροσβεστήρες κατάλληλοι για πυρκαγιές κατηγορίας Α σύμφωνα 
με τον παρακάτω πίνακα. 

Είδος Τύπος Κατανομή Ελάχιστος αριθ. Μεγίστη 

πυρ/στήρα πυρ/στήρα πυρ/στήρων πυρ/ατήρων ανε- διαδρ. προσέγγισης 
για κάθε 500 ξάρτητα από την πυρ/στήρων 
τ.μ. επιφάνειας επιφάνεια στεγασμέ- σε μέτρα, 
στεγ/νου χώρου. νου χώρου. 

Σκόνης Ρ Α6 2 2 35 

ή Σκόνης Ρ Α12 1 2 35 

(2) Εγκατάσταση μονίμων μέσων πυρόσβεσης. 

Εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου υποχρεωτικά για 
εγκαταστάσεις που έχουν στεγασμένη επιφάνεια μεγαλύτεραη από 2.500 τ.μ. 

Το μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο πρέπει να κατασκευάζεται σύμ¬ 
φωνα με τα εθνικά πρότυπα και εφόσον δεν υπάρχουν τέτοια, σύμφωνα με αυτά 
που έχουν καθορισθεί από την Πυροσβεστική Αρχή. 

β. ΟΜΑΔΑ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Αβ) 

Για την ομάδα αυτή πρέπει να λαμβάνονται τα παρακάτω κατασταλτικά 
μέσα: 

(1) Εφοδιασμός των μονάδων με φορητά μέσα πυρόσβεσης. 

Φορητοί πυροσβεστήρες κατάλληλοι για πυρκαγιές κατηγορίας Α σύμφωνα 
με τον παρακάτω πίνακα: 

Είδος Τύπος Κατανομή Ελάχιστος αριθ. Μεγίστη 

πυρ/στήρα πυρ/στήρα πυρ/στήρων πυρ/στήρων ανε- διαδρ. προσέγγισης 
για κάθε 350 ξάρτητα από την πυρ/στήρων 
τ.μ. επιφάνειας επιφάνεια στεγασμέ- σε μέτρα, 
στεγ/νου χώρου. νου χώρου. 

Σκόνης Ρ Α6 2 2 25 

ή Σκόνης Ρ Α12 1 2 25. 

(2) Εφοδιασμός των μονάδων με τροχήλατα μέσα πυρόσβεσης. 

Δύο (2) τροχήλατοι πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης 25 χιλ/μων ο καθένας ή 
ένας (1) όμοιος των 50 χιλ/μων για εγκαταστάσεις που έχουν υπαίθριες αποθή¬ 
κες επιφάνειας μεγαλύτερης από 1000 τ.μ.. εφόσον αποθηκεύουν πρώτες ύλες 
ή βιομηχανικά προϊόντα που μπορούν ν’ αναφλεγούν 

Επίσης πρέπει να προβλέπεται ένας ακόμη όμοιος πυροσβεστήρας των 25 
χιλ/μων για κάθε επί πλέον των 1.000 τ.μ. επιφάνεια ή για κλάσμα πάνω από 
το μισό ('/ε). 

(3) Εγκατάσταση μονίμων μέσων πυρόσβεσης. 

Εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου υποχρεωτικά για 
εγκαταστάσεις που έχουν συνολική επιφάνεια μεγαλύτερη από 1.500 τ.μ. 
Τούτο να καλύπτει και τους τυχόν υπαίθριους χώρους των εγκαταστάσεων που 
χρησιμοποιούνται για αποθήκευση πρώτων υλών ή βιομηχανικών προϊό¬ 
ντων. 

Το μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο πρέπει να κατασκευάζεται σύμ¬ 
φωνα με τα εθνικά πρότυπα και εφόσον δεν υπάρχουν τέτοια σύμφωνα με αυτά 
που έχουν καθορισθεί από την Πυροσβεστική Αρχή. 

(4) Εγκαταστάσεις που δεν υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου υδρο- 
δοτικού πυροσβεστικού δικτύου, πρέπει να διαθέτουν σημεία υδροληψίας με μό¬ 
νιμα προσαρμοσμένους κοινούς ελαστικούς σωλήνες νερού με ακροσύφιο (αυλί- 
σκο), που να καλύπτουν όλους τους στεγασμένους χώρους, καθώς και τους τυ¬ 
χόν υπαίθριους χώρους των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για αποθή¬ 
κευση πρώτων υλών ή βιομηχανικών προϊόντων, που μπορούν ν’ αναφλεγούν. 

Οι σωλήνες αυτοί πρέπει να είναι τοποθετημένοι σε επίκαιρα σημεία μέσα σε 
ειδικά ερμάρια. 

γ. ΟΜΑΔΑ ΜΙΚΡΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Βα). 

Για την ομάδα αυτή πρέπει να λαμβάνονται τα παρακάτω κατασταλτικά 
μέσα: 

(1) Εφοδιασμός των μονάδων με φορητά μέσα πυρόσβεσης. 

Πρέπει να συνυπάρχουν φορητοί πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης και διοξειδίου 
του άνθρακος (002) ή μηχανικού αφρού ή ΗΑΕΕΟΝ κατάλληλοι για πυρκαγιές 
κατηγορίας Β σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 


Είδος 

πυρ/στήρα 

Τύπος 

πυρ/στήρα 

Κατανομή 

πυρ/στήρων 

για κάθε 300 
τ.μ. επιφάνειας 
στεγ/νου χώρου. 

Ελάχιστος αριθ. 
πυρ/στήρων ανε¬ 
ξάρτητα από την 
επιφάνεια στεγασμέ¬ 
νου χώρου. 

Μεγίστη 

διαδρ. προσέγγισης 
πυρ/στήρων 
σε μέτρα. 

Σκόνης 

Ρ Α12 

1 

1 

20 

Διοξειδίου 

άνθρακος 

06 

1 

1 

20 

ή 

μηχανικού 

αφρού 

\νπο 

1 

1 

20 

ή 

ΗΑ1.1.0Ν 

3μ; 

1211 Ι!ΟΙ 

1 

1 

20 

ή 

ΗΑΕΕΟΝ 

ν·2 κ<; 

1211 1(01 ’ 

2 

- 

20 


(2) Εφοδιασμός των μονάδων με τροχήλατα μέσα πυρόσβεσης. 

Δύο (2) τροχήλατοι πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης των 25 χιλ/μων ο καθέναι 
ή ένας (1) πυροσβεστήρας όμοιος των 50 χιλ/μων σε κάθε εγκατάσταση. 

δ. ΟΜΑΔΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (0 γ). 

(1) Για την ομάδα αυτή πρέπει να λαμβάνονται τα παρακάτω κατασταλτικό 
μέτρα: 

Φορητοί πυροσβεστήρες κατάλληλοι για πυρκαγείς 0 σύμφωνα με τον παρα¬ 
κάτω πίνακα: 

Είδος Τύπος Κατανομή Ελάχιστος αριθ. Μεγίστη 

πυρ/στήρα πυρ/στήρα πυρ/στήρων πυρ/στήρων ανε- διαδρ. προσέγγισης 
για κάθε 100 ξάρτητα από την πυρ/στήρων 
τ.μ. επιφάνειας επιφάνεια στεγασμέ- σε μέτρα, 
στεγ/νου χώρου. νου χώρου. 

Διοξειδίου 
του άν/κος 

(002) 06 1 2 15 

ή 

Σκόνης Ρ12 1 2 15 

ή 

ΗΑΕΕΟΝ 3ΚΟ Β0Ρ 1 2 15 

(2) Εγκατάσταση μονίμων μέσων πυρόσβεσης. 

(α) Εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου υποχρεωτικό 
για κλειστούς αποθηκευτικούς χώρους με αποθηκευόμενη ποσότητα εκρηκτι 
κών υλών μεγαλύτερη από 4.000 χιλ/μα ή καψυλίων μεγαλύτεραη απε 
10.000 τεμάχια. Τούτο να καλύπτει περιμετρικά και την οικοπεδική έκταση σ 
ακτίνα 30 μ. τουλάχιστον. Το υδροδοτικό πυρ/κό δίκτυο θα κατασκευάζετα 
σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα και εφόσον δεν υπάρχουν τέτοια σύμφωνα μ 
αυτά που έχουν καθορισθεί από την Πυρ/κή Αρχή. 

(β) Εφοδιασμός με κατάλληλα αυτόματα συστήματα ανίχνευσης υποχρεω¬ 
τικά για κλειστές αποθήκες με αποθηκευόμενη ποσότητα εκρηκτικών υλών με¬ 
γαλύτερη από 2.000 χιλ/μα ή καψυλλίων μεγαλύτερη από 5.000 τεμάχια. Τι 
ανιχνευτικά συστήματα πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με τα εθνικά πρό 
τυπα και εφόσον δεν υπάρχουν τέτοια σύμφωνα με αυτά που έχουν καθορισθεί 
από την Πυροσβεστική Αρχή. 

Γ’ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Εγκαταστάσεις που υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικοι 
πυροσβεστικού δικτύου επιβάλλεται να εφοδιάζονται με βοηθητικά εργαλεία κα 
μέσα, τα οποία θα βρίσκονται σε ειδικό ερμάριο. Το ερμάριο αυτό ονομάζετα 
ΣΤΑΘΜΟΣ και θα παίρνει αύξοντα αριθμό με μεγάλα γράμματα όπως π.χ. 

ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑ 
ΜΕΣΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΣ. 

Ανά έξι (6) πυροσβεστικές φωλιές στην εγκατάσταση πρέπει να υπάρχει έναι 
ΣΤΑΘΜΟΣ, δηλαδή ένα ειδικό ερμάριο μέσα στο οποίο θα βρίσκονται: 
α. Ένας (1) λοστός διάρρηξης, 
β. Ένας (1) πέλεκυς μεγάλος, 
γ. Ένα (1) φτυάρι. 

δ. Μία (1) κουβέρτα διάσωσης (δύσφλεκτη) και 
ε. Δύο (2) ηλεκτρικοί φανοί χειρός. 

Ανά δώδεκα (12) πυροσβεστικές φωλιές στον παραπάνω ΣΤΑΘΜΟ θα προ 
στίθενται: 

α. Μία (1) αναπνευστική συσκευή οξυγόνου ή πεπιεσμένου αέρα, 
β. Δύο (2) ατομικές προσωπίδες με φίλτρο και 
γ, δύο (2) κράνη προστατευτικά. 
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2. Εγκαταστάσεις που διαθέτουν δεξαμενές αποθήκευσης ευφλέκτων υγρών ή 
υγραερίων και εξυπηρετούν τις λειτουργικές τους ανάγκες υποχρεούνται για τη 
προστασία τω δεξαμενών αυτών να λαμβάνουν τα μέτρα και μέσα πυροπροστα¬ 
σίας πετρελαιοειδών ή υγραερίων. 

3. Εγκαταστάσεις που για τις λειτουργικές τους ανάγκες χρησιμοποιούν επικίν¬ 
δυνα αέρια (αμμωνία, χλώριο, υδρογόνο κ.λ.π.) υποχρεούνται στην εγκατά¬ 
σταση κατάλληλου αυτόματου ανιχνευτικού συστήματος, το οποίο θα έχει την 
δυνατότητα αυτόματης διακοπής διαφυγέντος αερίου. Επίσης να διαθέτουν μια 
τουλάχιστον ειδική προστατευτική στολή όπου-απαιτείται. 

- 4. Εγκαταστάσεις με στεγασμένη επιφάνεια μεγαλύτερη των 5.000 τ.μ. 
υποχρεούνται στην τοποθέτηση υδροστομίου για τροφοδότηση πυροσβεστικών 
οχημάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες της Π.Τ. 

5. Κτίρια ή εγκαταστάσεις ή αποθήκες της ίδιας επιχείρησης εφόσον απέχουν 
μεταξύ τους απόσταση μεγαλύτερη των 20 μέτρων θα αντιμετωπίζονται σε ό,τι 


αφορά τη λήψη και επιβολή των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας ως ανεξάρ 
τητες αυτοτελείς, εγκαταστάσεις. 

6. Στη στεγασμένη επιφάνεια δεν προσμετράται η επιφάνεια χώρου διοική- 
σεως (γραφεία, λογιστήρια κ.λ.π.) εφόσον οι χώροι αυτοί στεγάζονται σε ανεξάρ¬ 
τητο κτίριο. 

Στους ανωτέρω χώρους διοίκησης θα εγκαθίστανται τα φορητά μέσα πυρό¬ 
σβεσης που προβλέπονται για την κατηγορία κινδύνου Αα. 

7. Η μέτρηση της στεγασμένης επιφάνειας των κτιριακών εγκαταστάσεων γί¬ 
νεται με βάσή τις εξωτερικές διαστάσεις και θα περιλαμβάνει και τα υπόστεγα. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήαεως. 

Αθήνα, 15 Μαρτίου 1990 

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΕΕΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ 

ΔΗΜ. ΜΑΝΙΚΑΣ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ 
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